Feder-Sattelstütze 780 E 


Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet 
Federweg: 40 mm 

Länge: 300 mm 

Höhe d: 98 mm 

Federung: Stahlfeder, einstellbar 
Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg 
Gewicht: 600 g 

#300 88400 © 25,4 mm silber 
#300 886 00 © 25,8 mm silber 
#300 96300 0® 27,2 mm silber 
#300 99900 © 27,2 mm schwarz 


VE = 10/30 Stück 


Feder-Sattelstütze 790 E 


Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet 
Federweg: 40 mm 

Länge: 300 mm 

Höhe d: 64 mm 

Federung: Stahlfeder, einstellbar 

Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg 
Gewicht: 500 g 

#300 88900 © 25,4 mm 

#300 96400 027,2 mm 


VE = 10/40 Stück 


Federsattelstütze 

Material: 6061-T6 Aluminium 

Länge: 300 mm 

Durchmesser: 25,4mm 

Federung: Feder/EPDM-Elastomer 
Höhe d: 110 mm 

Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg 
Federweg: 40 mm 

Gewicht: 430 9 

# 300 826 00 


VE = 10/20 Stück 
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Suspension Seat Post 780 E 


Material: 
Spring travel: 
Length: 
Height d: 
Suspension: 
Max. load: 
Weight: 


# 300 884 00 
# 300 886 00 
# 300 963 00 


# 300 999 00 


Unit = 10/30 pieces 


Suspension Seat Post 790 E 


Material: 
Spring travel: 
Length: 
Height d: 
Suspension: 
Max. load: 
Weight: 


# 300 889 00 
# 300 964 00 


Unit = 10/40 pieces 


Suspension Seat Post 


Material: 
Length: 
Diameter: 
Suspension: 
Height d: 
Max. load: 
Spring travel: 
Weight: 


# 300 826 00 


Unit = 10/20 pieces 


Sattelstützen seat posts 


6061-T6 forged aluminium 
40 mm 

300 mm 

98 mm 

steel spring, adjustable 
max. weight: 100 kg 

600 q 


® 25.4 mm silver 
® 25.8 mm silver 
® 27.2 mm silver 


0 27.2 mm black 


ns 


6061-T6 forged aluminium 
40 mm 

300 mm 

64 mm 

steel spring, adjustable 
max. weight: 100 kg 

500 q 


0 25.4 mm 
0 27.2 mm 


uses, 


6061-T6 aluminium 

300 mm 

25,4 mm 
spring/EPDM-Elastomer 
110 mm 

max. weight: 100 kg 
40 mm 

430 9 


u; 
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